som  en  komet  eller  något  dylikt,  hade  varit  omkring  någon  halvmeter 
långt  med  en  omkring  100  meter  lång  si Iver skimrande,  avsmalnande 
svans  efter*  5’öremålet  hade  liksom  kommit  från  skyn  och,  enligt  vad 
hon  hunnit  uppfatta,  fallit  ned  i en  båge  mot  skogen  vid  sjöns 
östra  sida  /i  närheten  av  badplatsen/ . Något  Ljud  hade  hon  icke  upp> 
fattat  från  föremålet. 

Kramfors  den  10  juli  194-6. 


